JULIA GRUSZCZYŃSKA 


przeżywszy lat 21, po krótkiéj a dolegliwéj chorobie opatrzona SS, Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 14. Kwietnia 1886 roku. 


Stroskana matka wraz z rodzeństwem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych, i szanowną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok z kostnicy Cmentarnéj w dniu 45. b, m. t. j. w Piątek o godzinie 4-tćj po- 
południu wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni F, K. Pobudkiewicza w Krakowie. 


